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Zacmame 

Dok pre fotoapardt HP PhotoSmart R-series umoznuje 
jednoducho prendsat' obrdzky do pocitaca, tlacit' obrdzky 
priamo na tlaciarni, sucasne nabijaf" bateriu fotoapardtu 
a ndhradnu bateriu a zobrazovat' obrdzky na televizore. 
Dial'kovy ovlddac doku mozete pouzivat' rovnako ako dial'kovy 
ovlddac televizora, pricom navyse umoznuje otdcat', zvdcsovat' 
a tlacit' obrdzky (ak je dok pripojeny k tlaciarni). Dial'kovy 
ovlddac mozete pouzit' aj na navigdciu v ponukdch 
fotoapardtu a pouzitie funkcie HP Instant Share (pozrite si 
pouzivatel'sku prirucku fotoapardtu). 

Instaldcia doku 

1 Pripevnite vlozku pre dok. V skatuli 
s dokom sa doddva jedna alebo 
viae plastovych vloziek pre dok. 
Kazdd z tychto vloziek pre dok 
obsahuje farebnu ndlepku. 
Informdcie o torn, ktoru vlozku pre 
dok treba pouzit', ndjdete v 1 . 
kapitole pouzivatel'skej prirucky 
vdsho fotoapardtu. Vlozku 
pripevnite k hornej casti doku pre 
fotoapardt jej zacvaknutfm na 
miesto podl'a obrdzka. 

Pri odstranovani vlozky zatlacte 

palcom na vnutornu stranu vlozky na kona vlozky, ktory |e 
najblizsie ku koncu doku (1), a zatlacenim konca vlozky 
smerom von (2) ju uvol'nite. 
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2 K pravej strane doku pripojte kdble televizora, siet'oveho 
napdiacieho adaptera a kdbel rozhrania USB. 



ill 
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# 


Ikona 


Popis 


1 


Q 


Dok pripojte k televfzoru pouzitfm audio/video 
kdbla s katalogovym aslom C6324-61601. Zlty 
konektor pripojte k obrazovemu vstupu a cerveny 
konektor ku zvukovemu vstupu na televiznom 
prijimaci, videorekorderi alebo DVD prehrdvaci. 


2 


DC IN 


Siet'ovy napdjaci adapter pripojte ku konektoru DC 
IN na doku, napdjacf kdbel zastrcte najprv do 
siet'oveho napdjacieho adaptera, a potom do 
siet'ovej zdsuvky. Ak sa v skatuli nachddza viae ako 
jeden napdjaci kdbel, pouzite kdbel vhodny pre 
siet'ove zdsuvky pouzivane vo vasej krajine. 
Siet'ovy napdjaci adapter pre dok je zhodny 
s adapterom pouzivanym pre fotoapardty typu 
R-series. Ak sa s dokom nedoddva ziadny napdjacf 
adapter, pouzite ten, ktory je sucast'ou fotoapardtu. 


3 




Dok pnpo|te k poatacu alebo tlaaarni pouzitim 
vhodneho kdbla USB. Dok nemozete naraz pripojit' 
k poatacu aj tlaciarni. 

Kdbel USB pouzivany na pripojenie k poatacu 
alebo tlaciarni inej znacky ako HP md katalogove 
cislo C8887-80003 a doddva sa v skatuli s dokom. 

Kdbel USB pouzivany na pripojenie k tlaciarni 
HP md katalogove aslo Q21 64-61 600 (alebo 
8121-0807) a doddva sa v skatuli s fotoapardtom. 
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3 Odpojte vsetky kdble, ktore su 
pripojene k fotoapardtu. Potom 
podl'a obrdzka vlozte 
fotoapardt do doku pre 
fotoapardt. Zadnd cast' 
fotoapardtu musi ukazovat' 
smerom k okraju doku s dvomi 
tlacidlami. 



Nabijanie 
ndhradnej baterie 

Do nabijacej zdsuvky doku vlozte nabijatel'nu litium-ionovu 
bateriu, pricom sipky na hornej casti baterie (1) musia 
ukazovat' smerom k zdsuvke, ako je to zndzornene na obrdzku. 

Bateriu zatlacte do nabijacej 
zdsuvky tak, aby zacvakla 
posuvnd poistka (2). (Posuvnu 
poistku musite pri vyberani 
baterie zatlacit' nahor.) 
Skontroluite, ci zacal blikat' 
indikdtor nabi|ania ndhradnej 
baterie (strana 9). 

Upozornenie Pred nabijamm litium-ionovych baterii si 
dokladne precitajte cast' Bezpecnostne opatrenia tykajuce 
sa baterie na strane 21 . 
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Pred prvym pouzitim nabijatel'nej baterie vo fotoapardte 
skontrolujte, ci je uplne nabitd. Nabijanie novej baterie v doku 
moze trvat' az 2,5 hodiny. V pripade uplne vybitej baterie to 
moze byt' 3,5 hodiny. Bateriu vo fotoapardte mozete nabijat' 
sucasne s bateriou v doku, bateria v doku sa vsak nabije 
rychlejsie. (Podrobne informdcie ndjdete v casti Doby 
nabijania baterie na strane 21.) 

Indikdtory a tlacidla doku 




# 


Ndzov 


Popis 


1 


Indikator 
nabijania 
nahradnej 
baterie 


Zobrazuje stav nabijania baterie a napdjania. 
Stavy indikdtora: 

• Svieti - ndhradnd bateria v doku je pine nabita. 

• Blikd - ndhradnd bateria v doku sa nabija. 

• Nesvieti - v doku sa nenachddza ziadna 
ndhradnd bateria, alebo bateria je vlozend 
nesprdvne. 
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# 


Ndzov 


Popis 


2 


Tlacidlo 

Ulozit'/ 
Tlacit' 


Aktivuje pripojenie k pocitacu alebo tlaciarni 
podl'a toho, ktore z tychto zariadeni je pripojene 
kdoku. Stavy indikdtora nad tymto tlacidlom: 

• Svieti - dok je pripojeny k pocitacu alebo 
tlaciarni. 

• Blika - signalizuje aktrvne prepojenie medzi 
fotoapardtom a podtacom alebo tlaciarnou. 


3 


Tlacidlo 

[Mi 

TV 


Aktivuje pripojenie televfzora, pri ktorom sa spustf 
prezentdcia obrdzkov. Stavy indikdtora nad tymto 
tlacidlom: 

• Svieti - dok je pripojeny k televfzoru. 

• Blika - audio/video signal sa prendsa do 
televizora. 


4 


Indikdtor 
napdjania 


Zobrazuje stav nabfjania baterie fotoapardtu 
a napdjania. Stavy indikdtora: 

• Svieti - fotoaparat je v doku, dok je pripojeny 

k napdjaniu, ndhradnd bateria moze alebo nemusf 
byt'v nabijacej zdsuvke doku a bateria fotoapardtu 
je uplne nabitd (alebo nie je nabijatel'nd). 

• Blika - fotoaparat je v doku a bateria vo 
fotoapardte sa nabija. 

• Nesvieti - dok nie je pripojeny k napdjaniu alebo 
fotoaparat nie je v doku. 
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Prenos obrdzkov do pocitaca 
pouzitim doku 

1 Skontrolujte nasledovne body: 

• Vlozka pre dok pre vds fotoapardt |e pripevnend k hornej 
casti doku pre fotoapardt. (Pozrite si krok 1 na strane 6.) 

• Kdbel USB na pripojenie k poatacu prepdja dok pre 
fotoapardt a poatac, siet'ovy napdjad adapter je 
pripojeny k doku a napdjad kdbel je pripojeny k siet'ovemu 
napdjaciemu adapteru a siet'ovej zdsuvke. (Pozrite si krok 2 
na strane 7.) 

• Na poataci je nainstalovany program HP Image Zone. 
(Pozrite si pouzivatel'sku prirucku fotoapardtu.) 

• Ak pouzfvate poatac typu Macintosh, polozka USB 
Configuration (Konfigurdcia USB) v ponuke Setup 
(Nastavenie) fotoapardtu je nastavend na hodnotu Disk 
Drive (Diskovd jednotka). (Pozrite si pouzivatel'sku 
prirucku fotoapardtu.) 

2 Fotoapardt vlozte do doku pre fotoapardt. Fotoapardt sa 
zapne automaticky. 

3 Na doku stlacte tlacidlo Ulozit'/Tlacit' . Na poataci 
sa spustf program HP Image Transfer (HP Prenos 
obrdzkov). Ak ste nastavili softver na automaticky prenos 
obrdzkov z fotoapardtu, obrdzky sa automaticky prenesu 
do pocitaca. V opacnom pripade na obrazovke Welcome 
(Vftame vds) kliknite na tlacidlo Start Transfer (Spustit' 
prenos). Ak fotoapardt obsahuje nejake obrdzky, ktore boli 
vybrate na tlac alebo odoslanie e-mailom, tieto cinnosti sa 
spustia po prenose obrdzkov do pocitaca. 
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4 Ked' sa pocas prenosu objavf na obrazovke poataca 
hldsenie Finished (Dokoncene), vase obrdzky boli ulozene 
a zdiel'aju sa. Fotoapardt mozete nechat' v doku, aby sa 
nabila bateria fotoapardtu. 

Tlac obrdzkov pouzitim doku 

1 Skontrolujte nasledovne body: 

• Vlozka pre dok pre vds fotoapardt je pripevnend 

k hornej casti doku pre fotoapardt. (Pozrite si krok 1 na 
strane 6.) 

• Kdbel USB na pripojenie k tlaciarni HP (alebo kdbel USB 
na pripojenie k pocftacu, ak mate tlaciaren inu ako HP) 
prepdja dok pre fotoapardt a tlaciaren a napdjacf kdbel 
je pripojeny k doku. (Pozrite si krok 2 na strane 7.) 

• Tlaciaren je zapnutd a je v nej vlozeny papier. Informdcie 
o nastaveni tlaciarne ndjdete v ndvode na pouzivanie 
fotoapardtu. 

2 Fotoapardt vlozte do doku pre fotoapardt. Fotoapardt sa 
zapne automaticky. 

3 Stlacenfm tlacidla Ulozit'/Tlacit' &/& na doku 
fotoapardtu spustite dialogove okno tlace. Na fotoapardte 
sa zobrazf ponuka Print Setup (Nastavenie tlace). Ak ste 
uz vybrali obrdzky vo fotoapardte urcene na tlac, v ponuke 
Print Setup (Nastavenie tlace) sa zobrazi pocet vybratych 
obrdzkov. V opacnom pripade sa zobrazf ndpis Images: 
ALL (Obrdzky: VSETKY). 
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4 Ak su vsetky nastavenia v ponuke Print Setup (Nastavenie 
tlace) sprdvne, stlacenim tlacidla Menu/OK (Ponuka/OK) 
na fotoapardte alebo dial'kovom ovlddaci doku spustite tlac. 
Pripadne mozete nastavenia v ponuke Print Setup 
(Nastavenie tlace) zmenit' pouzitim tlacidiel so sipkami na 
fotoapardte alebo dial'kovom ovlddaci fotoapardtu a potom 
stlacenim tlacidla Menu/OK (Ponuka/OK) spustit' tlac. 

POZNAMKA Na obrazovke Print Setup (Nastavenie tlace) je 
ukdzka tlace zobrazujuca rozlozenie strany, ktore sa 
pouzije na tlac. Ukdzka tlace sa aktualizuje pri zmene 
nastaveni moznosti Print Size (Vel'kost' tlace) a Paper 
Size (Vel'kost' papiera). 

5 Po dokonceni tlace mozete fotoapardt nechat' v doku, aby 
sa nabila bateria fotoapardtu. 

Zobrazenie obrdzkov na 
televizore pouzitim doku 

1 Skontrolujte nasledovne body: 

• Vlozka pre dok pre vds fotoapardt |e pripevnend k hornej 
casti doku pre fotoapardt. (Pozrite si krok 1 na strane 6.) 

• Audio/video kdbel prepdja dok pre fotoapardt 

a televizor a napdjaci kdbel je pripojeny k doku. (Pozrite 
si krok 2 na strane 7.) 

TIP Ak na vasom televizore nemozete ndjst' vstupne konektory 
pre obraz a zvuk, do ktorych sa pripdjaju konektory 
audio/video kdbla, mozete pouzit' vstupne konektory pre 
obraz a zvuk na videorekorderi alebo DVD prehrdvaci 
pripojenom k vdsmu televizoru. 
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2 Fotoapardt je nastaveny v zdvislosti od jazyka zvoleneho pri 
instaldcii fotoapardtu na vysielanie videosigndlu NTSC 
alebo PAL do televizora. Format NTSC sa pouzfva hlavne 

v Severnej Amerike a Japonsku, zatial' co format PAL sa 
pouziva najmd v Europe. Ak vds televizor na zdklade 
predvoleneho nastavenia jazyka prijima odlisny videosigndl, 
musite zmenit' nastavenie televiznej konfigurdcie vo 
fotoapardte. (Pozrite si pouzfvatel'sku pnrucku fotoapardtu.) 

3 Vds fotoapardt bude zdrojom televizneho signdlu (podobne 
ako videorekorder alebo videokamera), preto musite 
televizor nastavit' tak, aby prijfmal obrazovy vstup 

z externeho zdroja videosigndlu (vds fotoapardt) namiesto 
z anteny alebo rozvodu kdblovej televfzie. Informdcie o torn, 
ako to urobit', ndjdete v pouzivatel'skej prfrucke televizora. 

4 Fotoapardt vlozte do doku pre fotoapardt. Fotoapardt sa 
zapne automaticky. 

5 Stlacte tlacidlo TV ifi na doku alebo dial'kovom ovlddaci 
doku. Na televizore sa zobrazf prvy obrdzok vo 
fotoapardte. Na manudlnu navigdciu obrdzkami vo 
fotoapardte mozete pouzit' tlacidld M ►, alebo stlacenfm 
tlacidla ►/ II mozete spustit' automaticku prezentdciu 
vsetkych obrdzkov, prehrat' vsetky pripojene zvukove klipy 
alebo videoklipy a potom prejst' k nasledujucemu obrdzku. 

6 Ak chcete skoncit' prezentdciu, znova stlacte tlacidlo TV . 

POZNAMKA Po pripojeni fotoapardtu k televizoru sa displej 
fotoapardtu vypne. Ponuky fotoapardtu vsak stale mozete 
pouzivat', pretoze sa zobrazuju na obrazovke televizora. 
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Pouzi'vanie dial'koveho ovlddaca 



Dial'kovy ovlddac doku mozete pouzivat' na pozastavenie 
prezentdcie, zvdcsenie obrdzka, otocenie obrdzka, vyber 
obrdzka pre funkciu HP Instant Share (Okamzite zdiel'anie 
spolocnosti HP) alebo oznacenie obrdzka na tlac. 

Pred pouzitim dial'koveho 
ovlddaca musite don vlozit' 
bateriu. Odstrdnte dvierka 
priestoru pre bateriu na 
zadnej strane dial'koveho 
ovlddaca pre dok a posunte 
okruhlu nenabfiatel'nu 
bateriu CR 2025 do 
dial'koveho ovlddaca polom 
+ (kladny pol) smerom 
nahor, kym nezacvakne na miesto, ako je to zndzornene na 
obrdzku. Potom vrdt'te spat' dvierka priestoru pre bateriu. 
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Tlacidld dial'koveho ovlddaca doku 



Tlacidlo 

Tlacidlo |e] 
TV 

Tlacidlo 

►/II 
Prehrat'/ 

Pozastavit' 




Popis 

Aktivuje pripojenie televizora a zobrazf prvy 
obrdzok vo fotoapardte na televizore (rovnako 
ako tlacidlo TV na doku). 

Spust'a a pozastavuje prezentdciu obrdzkov na 
televizore. Ak chcete pokracovat' v zobrazovani 
prezentdcie, znova stlacte toto tlacidlo. 



Tlacidld 



Tieto tlacidld funguju rovnako ako tlacidld so 
sipkami na fotoapardte. Tlacidld A ► 
pouzivajte na manudlnu navigdciu v prezentdcii. 

Ked'ze ponuky fotoapardtu sa daju zobrazit' 
na televfznom prijimaci, tieto tlacidld mozete 
pouzit' na navigdciu v ponukdch. 



Tlacidlo 
Menu/OK 
(Ponuka/ 
OK) 



Funguje rovnako ako tlacidlo Menu/OK na 
fotoapardte. 
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# 


Tlacidlo 


Popis 


5 


Tlacidlo 0^ 
ZvtiS>it' 


Zvdcsuje obrdzok podobne ako pdcka 
transfokdtora na fotoapardte. Jeho opdtovnym 
stlacenim sa nastavi d'alsia uroven zvdcsenia. 
Pouzitim tlacidiel so sipkami sa panoramuje po 
zvdcsenom obrdzku. Zvdcsenie lx sa obnovf 
stlacenim tlacidla Zobrazif miniatury EE: . 
(Zvdcsenie nemd ziadny vplyv na tlac.) 


6 


Tlacidlo SSS 
Zobrazit' 
miniatury 


Zobrazuje miniatury vsetkych obrazkov uloze- 
nych vo fotoapardte alebo obnovi zvdcsenie 
obrdzok na povodnu hodnotu lx. Pomocou 
tlacidiel so sipkami sa mozete pohybovat' 
v zobrazeni miniatur a tlacidlom Menu/OK 
(Ponuka/OK) mozete vybraf obrdzok. 


7 


Tlacidlo M 
Okamzite 
zdiel'anie 

O I-"-' 1 Uv 1 IU91 1 

HP 


Funguje rovnako ako tlacidlo HP Instant Share 
(Okamzite zdiel'anie spolocnosti HP) na 
fotoapardte. Umoznuje vyberat' obrdzky na 
automaticke odosielanie e-mailom pouzitim 
funkcie HP Instant Share (Okamzite 
zdiel'anie spolocnosti HP). 


8 


Tlacidlo 

w 

Tlacit' 


Funguje rovnako ako tlacidlo Tlacit' na foto- 
apardte. Umoznuje oznacif aktudlny obrdzok na 
tlac a upravif pocet kdpii, ktore chcete vytladt'. 

Ak je dok pripojeny k tlaciami, po stlaceni 
tohta tlacidla mozete podl'a pokynov na 
obrazovke vytlacit' aktudlny obrdzok a vybrate 
alebo vsetky obrdzky vo fotoapardte. 


o 

V 


Tlacidlo r^S 
Otocit' 


Goa obrdzok o 90 stupnov doprava. 



Technicka podpora 



Informdcie o postupe pri poskytovam podpory a kontaktne 
informdcie ziskate v pouzivatel'skej prirucke fotoapardtu. 
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Riesenie problemov 

POZNAMKA Dalsie informdcie o rieseni problemov ndjdete 
v casti venovanej rieseniu problemov v pouzivatel'skej 
pnrucke fotoapardtu. 



Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Baterie 

fotoapardtu 

sa 

nenabijaju 
a indikdtor 
nabfjania na 
fotoapardte 
svieti. 


Baterie vo 
fotoapardte sa 
nedaju nabijaf. 


Nainstalujte nabiiatel'nu litium- 
ionovu bateriu. Jednorazove 
baterie Duracell® CP-1 sa nedaju 
nabijat'. 


Fotoapardt 
nebol 

ponechany 
v doku 
dostatocne 
dlho. 


Fotoapardt treba nechat' v doku 
pre fotoapardt aspon na 4 az 7 
hodin, aby sa bateria uplne nabila 
a aby prestal blikat' indikdtor 
nabijania. 




Napdtie baterii 
je prflis nfzke 
na spustenie 
nabfjania. 


Fotoapardt sa nepokusi nabit' 
baterie, ktore mozu byt' poskodene 
alebo nadmerne vybite. Vyberte 
bateriu z fotoapardtu a nabite ju 
v nabijatel'nej zdsuvke doku. Potom 
ju skuste znova pouzit' vo 
fotoapardte. Ak sa bateria nenabije 
v doku alebo vo fotoapardte 
dostatocne, je pravdepodobne zld. 
Zakuptesi novu litium-idnovu 
bateriu a skuste to znova. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Baterie foto- 
apardtu sa 
nenabfjaju 
a indikdtor 
nabijania na 
totoaparate 
nesvieti. 


Fotoapardt nie 
je dobre pripo- 
jeny k doku. 


Skontrolujte, ci je fotoapardt uplne 
vlozeny v doku. 


Doku pre 
fotoapardt 
chyba elektricke 
napdjanie. 


Skontrolujte, ci je napdjaci kdbel 
pripojeny k doku. Skontrolujte, ci po 
vlozeni fotoapardtu do doku blikd 
indikdtor napdjania na doku. 


Poatac 
nerozpoznal 
fotoapardt 
vlozeny 
v doku. 


Dok je 
pripojeny 
k pocitacu cez 
rozbocovac 
USB alebo port 
USB na prednej 
strane pocitaca. 


Kdbel USB pripojte priamo 

k jednemu z portov USB na zadnej 

strane pocitaca. 




Kdbel USB 
prepdjajucidok 
s poatacom je 
zly. 


Skuste pripojit' fotoapardt 
k pocitacu priamo pouzitim kdbla, 
ktorym sa pripdja k pocitacu dok. 
Ak to funguje, problem nesposobuje 
kdbel. Ak to nefunguje, skuste 
pouzit' iny kdbel USB. 




Na pocitaci nie 
je nainstalovany 
program HP 
Image Zone. 


Pokyny pre instaldciu ndjdete 
v pouzivatel'skej prirucke 
fotoapardtu. 




Vyskytol sa 
problem s 
funkciou doku. 


Otestujte funkciu doku odpojenim 
napdjacieho kdbla od doku 
a ndsledne pri podrzanitlacidiel na 
prednej strane doku pripojte 
napdjaci kdbel znova k doku. 
Tlacidld nechajte stale stlacene. 
Ak sa indikdtory doku zapnu do 
5 sekund (zacnu blikat' alebo 
svietit'), potom je dok pine funkcny. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Obrdzky sa 
nedaju 
zobrazit' na 
televfzore. 


Televizor nie je 
nastaveny na 
sprdvny 
vstupny rezim. 


Televizor nastavte podl'a 
pouzivatel'skej prirucky televizora 
do rezimu videa alebo vstupneho 
rezimu. 


Audio a video 
kdble su 
vymenene. 


Skuste vymenit' audio a video 
kdble na zadnej strane televizora, 
DVD prehrdvaca alebo 
video rekordera. 


Nespravny 

format 

videosignalu 

(NTSCalebo 

PAL). 


Zmente nastavenie televiznej 
konfigurdcie fotoapardtu (pozrite 
si pouzivatel'sku prirucku 
fotoapardtu). 
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Doby nabfjania baterie 



Miesto nabijania 
baterie 


Priemernd doba 
nabijania* 


Signalizdcia 

dokoncenia 

nabfjania 


Vo fotoapardte 
pocas jeho 
pripojenia k doku 


4 az 7 hod in (v 
zdvislosti od modelu 
fotoapardtu) 


Indikdtor napdjania 
na doku sa zapne 


V nabijacej 
zdsuvke doku 


2,5 az 3,5 hodiny 


Indikdtor ndhradnej 
baterie na doku sa 
zapne 



*Nabi|anie moze trvat' dlhsie alebo kratsie v zdvislosti od 
podmienok a stavu vybitia baterie. 



Bezpecnostne opatrenia 
tykajuce sa baterie 

Pouzi'vanie htium-ionovych baterii 

• Bateriu nerozoberajte ani neupravujte. Bateria obsahuje 
bezpecnostne a ochranne zariadenia, ktore ak sa poskodia, 
mozu sposobit' tvorbu tepla, vybuch alebo zapdlenie 
baterie. 

• Ak pocas pouzivania, nabijania alebo skladovania baterie 
zacne bateria vyddvat' nezvycajny zdpach, je horuca na 
dotyk, zmeni farbu alebo tvar alebo bude vyzerat' inym 
sposobom nezvycajne, okamzite ju prestante pouzfvat'. 

• V pripade uniku kvapaliny z baterie a jej vniknutia do oci si 
oko nedrhnite. Dobre ho vypldchnite vodou a okamzite 
vyhl'adaite lekdrske osetrenie. Pri neosetreni moze tekutina 
vytekajuca z baterie poskodit' oci. 
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• Bateriu nevystavujte posobeniu obycajnej alebo slanej vody 
a dbajte na to, aby sa nenamocila. 

• Bateriu nehddzte do ohna a nezohrievajte ju. 

• Kladny a zdporny pol baterie nespdjajte ziadnym kovovym 
predmetom (napriklad drotom). 

• Bateriu neprendsajte a neskladujte spolu s retiazkami, 
sponkami alebo inymi kovovymi predmetmi. 

• Bateriu neprepichujte klincami, neudierajte na nu kladivom, 
nestupajte na nu a nevystavujte ju ziadnym silnym ndrazom. 

• Nespdjkujte priamo na baterii. 

POZNAMKA Fotoapardt a dok sa mozu pri prevddzke 
a nabijani litium-ionovej baterie zahrievat'. Je to normdlny 
jav. 

POZNAMKA Lftium-ionovu bateriu mozete ponechat' vo 
fotoapardte alebo v doku I'ubovol'ne dlho bez poskodenia 
baterie, fotoapardtu alebo doku. Ak to vsak nie je nutne, 
neskladujte bateriu vo fotoapardte. Nabite baterie vzdy 
skladujte na chladnom mieste. 

Nabijanie htium-ionovych baterii 

• Vo fotoapardte alebo v doku nenabijajte obycajne baterie 
ani ziadne ine typy baterii. 

• Litium-ionovu bateriu vlozte do fotoapardtu a do doku so 
sprdvnou orientdciou. 

• Fotoapardt a dok pouzivajte iba na suchom mieste. 

• Litium-ionovu bateriu nenabijajte na horucom mieste, 
napriklad v blizkosti ohna alebo priameho slnecneho 
ziarenia. 

• Pri nabijani litium-ionovej baterie fotoapardt ani dok 
nezakryvajte. 
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• Fotoapardt ani dok nepouzivajte, ak vyzerd poskodeny. 

• Fotoapardt ani dok nerozoberajte. 

• Pred cistenim odpojte siet'ovy napdjaci adapter HP 
z elektrickej zdsuvky. 

• Po nadmernom pouzfvam moze litium-ionovd bateria 
zvdcsit' svoj obiem. Ak sa bateria vkladd do fotoapardtu 
alebo doku alebo vyberd von t'azko, prestante ju pouzivat' 
a vymente ju za novu. Staru bateriu recyklujte. 

Ndkup prislusenstva 
fotoapardtu 

For information about purchasing accessories, go to 
www.hp.com (Worldwide). 

For information about where to purchase accessories, go to 
www.hp.com/eur/hpoptions (Europe). 

Nasleduje neuplny zoznam dostupneho prislusenstva: 

• Rychlonabfjacia suprava HP Photosmart pre 
fotoapardty HP Photosmart 

R-series - L1810A(nie je k dispozicii v Latinskej Amerike) 

• Nabfjatel'nd Iftium-ionova bateria HP Photosmart R07 
pre fotoapardty HP Photosmart R-series - L 1 8 1 2 A 

• Siet'ovy napdjacf adapter HP Photosmart 3,3 V pre 
fotoapardty HP Photosmart R-series - C8912A (nie je 
k dispozicii v Latinskej Amerike) 

• Pamdt'ove karty HP Photosmart SD 

• Pamdt'ovd karta HP Photosmart 1 28 MB SD - C8897A 

• Pamdt'ovd karta HP Photosmart 256 MB SD - LI 81 3A 

• Pamdt'ovd karta HP Photosmart 51 2 MB SD - L1814A 
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POZNAMKA Pamdt'ove karty HP nie su k dispozicii 
v azi jsko-pacifickej oblasti a v Latinskej Amerike. 

• Vysokokvalitne puzdro HP PhotoSmart pre fotoapardty 
HP Photosmart R-series - LI 81 1A 

• www.casesonline.com - prejdite na adresu 
www.casesonline.com, kde si mozete navrhnut' vlastne 
puzdro vhodne pre vds fotoapardt HP Photosmart 
R-series. Vyberte si styl, material a farbu puzdra pre 
fotoapardt. 
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Priloha: Informdcie o zdruke 
a homologizdcii 

Vyhldsenie o obmedzenej zdruke 
spolocnosti Hewlett-Packard 

Dok HP PhotoSmart R-series (C8887A) sa doddva s 90-dnovou 
obmedzenou zdrukou. 

• Spolocnost' HP vdm ako koncovemu pouzfvatel'ovi zarucuje, 
ze pocas vyssie uvedeneho obdobia, pocnuc dnom kupy, 
hardver, softver, pnslusenstvo a spotrebny material od 
spolocnosti HP nebudu obsahovat' chyby sposobene 
materidlom a spracovanim. Ak spolocnost' HP obdrzi 
upozornenie o takych chybdch pocas zdrucnej lehoty, 
produkty, ktore sa ukdzali ako chybne, podl'a vlastneho 
uvdzenia opravi alebo vymeni. Vymenene produkty mozu 
byt' nove alebo take, ktore svojim vykonom zodpovedaju 
novym produktom. 

• Spolocnost' HP vdm zarucuje, ze softver HP pocas vyssie 
uvedeneho obdobia nezlyhd pri vykondvani programovych 
instrukcii kvoli chybdm materidlu a spracovania, pokial' bol 
sprdvne nainstalovany a pouzivany. Ak spolocnost' 

HP obdrzi upozornenie o takych chybdch pocas zdrucnej 
lehoty, softver, ktory nevykondva programove instrukcie 
kvoli takymto chybdm, vymeni. 

• Spolocnost' HP nezarucuje, ze prevddzka produktov HP bude 
nepretrzitd alebo bezchybnd. Ak spolocnost' HP nie je 
schopnd akykol'vek produkt v rdmci zdrucnych podmienok 

v primeranom case opravit' alebo vymenit', mate prdvo na 
ndhradu ndkupnej ceny obratom po vrdteni produktu. 
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Produkty spolocnosti HP mozu obsahovat' prepracovane 
sucasti, ktore mohli byt' pnlezitostne pouzite, ale svoiim 
vykonom zodpovedaju novym sucastiam. 

Zdruka spolocnosti HP sa nevzt'ahuje na chyby vyplyvajuce 
z (a) nevhodnej alebo neadekvdtnej udrzby alebo 
kalibrdcie, (b) pouzitia softveru, rozhram, suciastok alebo 
doplnkov, ktore neboli dodane spolocnost'ou HP, (c) 
neautorizovanej modifikdcie alebo zneuzitia, (d) 
prevddzkovania v prostredi, ktore nesplna publikovane 
specifikdcie produktu, alebo (e) nevhodnej pripravy 
a udrzby miesta, v ktorom sa produkt prevddzkuje. 
V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZAKONMI SU 
VYSSIE UVEDENE ZARUKY VYHRADNE A ZIADNA IN A 
ZARUKA ALEBO PODMIENKA, CI UZ PISOMNA ALEBO 
USTNA, NIE JE VYSLOVNA ANI IMPLICITNA 
A SPOLOCNOSt' HP SA VYSLOVNE ZRIEKA VSETKYCH 
IMPLICITNYCH ZARUK ALEBO PODMIENOK 
OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY 
AVHODNOSTI NA KONKRETNY UCEL Niektore krajiny/ 
regidny, stdty alebo provincie neumoznuju obmedzenie 
trvania implicitnej zdruky, takze horeuvedene obmedzenia 
alebo vynimky sa na vds nemusia vzt'ahovat'. Tdto zdruka vdm 
poskytuje specificke prdva, pricom mozete mat' aj ine prdva, 
ktore sa lisia podl'a krajiny/ regionu, statu alebo provincie. 
Obmedzend zdruka spolocnosti HP je platnd vo vsetkych 
krajindch/regionoch alebo lokalitdch, v ktorych md 
spolocnost' HP zastupenie pre dany produkt a v ktorych 
dany produkt preddva. Uroven poskytnuteho zdrucneho 
servisu sa moze lisit' podl'a miestnych standardov. 
Spolocnost' HP nebude menit' formu, vybavenie ani 
funkcnost' produktu, aby umoznila jeho fungovanie 
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v krajindch/regionoch, v ktorych nikdy nemal fungovat' 
z prdvnych alebo homologizacnych dovodov. 

• NAPRAVNE PROSTRIEDKY UVEDENE V TOMTO 
VYHLASENI O ZARUKE SU V ROZSAHU POVOLENOM 
MIESTNYMI ZAKONMI JEDINYMI A VYLUCNYMI 
NAPRAVNYMI PROSTRIEDKAMI PRE ZAKAZNIKA. 

S VYNIMKOU VYSSIE UVEDENYCH OKOLNOSTI, 
SPOLOCNOSt' HP ANI JEJ DODAVATELIA V ZIADNOM 
PRIPADE NEBUDU ZODPOVEDNIZA STRATU UDAJOV 
ALEBO ZA PRIAME, SPECIALNE, NAHODNE, NASLEDNE 
SKODY (VRATANE STRATY ZISKU ALEBO UDAJOV) 
ALEBO INE SKODY, CI UZ NA ZAKLADE ZMLUVY, 
PORUSENIA PRAVA ALEBO INYCH OKOLNOSTI. Niektore 
krajiny/regiony, stdty alebo provincie neumoznuiu vynimku 
alebo obmedzenie ndhodneho alebo ndsledneho 
poskodenia, takze hore uvedene obmedzenia alebo 
vynimky sa na vds nemusia vzt'ahovat'. 

• ZARUCNE PODMIENKY UVEDENE V TOMTO 
VYHLASENf, OKREM ZAKONOM POVOLENEHO 
ROZSAHU, NEVYLUCUJU, NEOBMEDZUJU ANI 
NEUPRAVUJU, ALE DOPLNAJU ZAVAZNE STATUTARNE 
PRAVA PLATNE PRE PREDAI TOHOTO PRODUKTU 
KONCOVYM ZAKAZNIKOM. 
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Likviddcia materidlov 

Tento produkt spolocnosti HP obsahuje nasledujuce materidly, 
ktore mozu na konci jeho zivotnosti vyzadovat' specidlne 
zaobchddzanie: 

• nabijatel'nd litium-ionovd bateria, 

• litiovd/oxidovo-manganicitd bateria, 

• olovo v spdjke a kdbloch niektorych suciastok. 

Likviddcia tohto materidlu moze byt' regulovand z dovodu 
ochrany zivotneho prostredia. Informdcie o likviddcii alebo 
recyklovani vdm poskytnu miestne urady alebo organizdcia 
Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org). 
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